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നമ്പർ 


PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 


കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശു പതി 
യിലേക്ക് താഴെപ്പറയുന്നവ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചിത 
ഫോറ ത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 


TENDER NOTICE 


No . S1/13182/2010 . 


11th July 2011 . 


Sealed tenders in the prescribed forms are invited for 
the supply of the following items to Medical College 
Hospital, Kozhikode. 


| 1 , 125 


- St. 
No. 


Tender No. and Name of Item 

with Estimate Amount 


Cost of 
tender form 


450 


| 1 S1/13182/2010 _ Suction Apparatus 
(34 Nos.) 4,93 ,000 

1 .125 
2 S1/ 13183 /2010 - B . P. Apparatus 

( Mercury ISI) ( 175 Nos.) - - 1 ,40,000 450 
E . M. D _ 1 %. 

Date and time of close of sale of tender forms , 
25-8- 2011 , 3 p. m . 

Date and time for receipt of tender — 26 -8 -2011, 5 p . m . 

Date and time for opening of tender - 27 -8 - 2011 , 
11 a . m . 

Date upto which rates are to be firm — 31 -12 -2011. 

Address of Officer from whom tender forms are to 
be obtained and whom tenders are to be sent 
The Superintendent, Medical College Hospital, Calicut. 


കമ 

ടെണ്ടർ നമ്പരും ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ 
നമ്പർ ഇനവിവരവും 

വില 
അടങ്കൽ തുകയും 
| 1 എസ്1 / 13182/ 2010 - സക്ഷ ൻ അപ്പാരറ്റസ് - 

- ( 34 എണ്ണം) - 4,93,000 
- 2 എസ്1 /13183 / 2010 - ബി . പി. അപ്പാരറ്റസ് - 

( മെർക്കുറി ഐ . എസ്. ഐ .) 
(175 എണ്ണം) - 1,40,000 
നിരതദ്രവ്യം-- 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 25- 8- 2011, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
26 - 8 - 2011, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ പൊളിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും- 27 - 8 - 2011, 
11 മണി. 

- ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലിരിക്കേണ്ട 
തീയതി- 31-12 - 2011. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതു 
മായ വിലാസം-സൂപ്രണ്ട്, മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി, 
കോഴിക്കോട്- 8. 


Medical College Hospital, 
Kozhikode. 


( Sd.) 
Superintendent. 


